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ŞAMPİYON  YİNE  MERCİMEK  SPOR. 


Amasya  İli  Eğitim  Kültür  ve  Yardımlaşma  Derneğinin  düzenlemiş  olduğu  geleneksel 
2.Amasya  Futbol  Turnuvası  oynanan  muhteşem  final  maçı  ile  sone  erdi.Turnuva  18 
Mart  Çanakkele  Haftasında  başlarken  yine  Türk  Tarihi  için  çok  önemli  bir  haftada 
İstanbul'un  Fethinin  kutlamalarında  sona  erdi. Ve  geçen  yılın  Şampiyonu  Taşova 
Mercimek  Köyü  Spor, Amasya  Sarayözü  Köyü'nü  10-2  gibi  farklı  bir  skorla  mağlup  etti 
ve  22  takımın  katıldığı  turnuvada  şampiyonluğu  kazandı.Maç  bitimi  her  iki  köy 
derneği  takımları  ve  dernek  başkanları  Mercimek  Köyü  Dernek  Başkanı  Ahmet 
ÖZTÜRK  ve  Sarayözü  Dernek  Başkanı  Arslan  SARIKAYA  el  ele  kol  kola, sporun 
dostluk  gösterisini  maçı  izlemeye  gelen  2000  taraftara  gösterdiler. Turnuva  3.1üğünü 
Taşova  Yaylasaray  Köyü,4.1üğü  ise  Amasya  Karsan  Köyü  kazandılar.Mercimek  Köyü 
konvoylar  eşliğinde  dernek  merkezine  gelerek  davul  zurna  eşliğinde  saatlerce 
kutladı.Köy  dernek  başkanı  Ahmet  ÖZTÜRK  ise, Mercimek  köyü  olarak  her  etkinliğe 
katılıyoruz, bu  şampiyonluğu  alnımızın  akıyla  kazandık, köy  halkına  ve  herkese 
kupamız  armağan  olsun, İl  derneğimizede  teşekkür  ediyoruz, böyle  çoşkulu  bir 
organizeyi  gerçekleştirdikleri  için... 

Turnuva  finalinde  İzzet  Aktaş'ın  Amasyanın  Taşları  türküsü  seyircileri 
çoşturdu.Turnuva  finalinde  İstanbul  Vali  Yardımcısı, Eski  Taşova  Kaymakamı  ve 
Belediye  Başkanı  Necati  ŞENTÜRK, Gaziosmanpaşa  Bld.Başkanı  Erhan  EROL,ADEF 
Başkanı  İsmet  ABACI, ASİAD  Başkanı  Haşan  Ali  CESUR, Milliyetçi  Hareket  Partisi 
Amasya  M. Vekili  Adayı  Sadık  ASLAN, ASİAD  2.Başkanı  Ramiz  TOPAL, Amasya  İl 
derneği  eski  başkanları  Burhan  AK,Gül  Ahmet  EMİR, CHP  İstanbul  3.Bölge  M.Vekili 
Adayı  Alaaddin  BAYRAM, Taşova  Ülkü  Ocakları  E.Başkanı  Mahir 
DEMİRBAŞ, GÜM  YAD  Başkanı  Fatma  Çelik,  Amasya  İl  Derneği  yöneticileri  Sena 
Sabire  KOÇ, Erkan  POLAT,2006  Amasya  Ağası  Tuncay  ERİŞİR, Amasya  Balkan 
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Türkleri  Derneği  Başkanı  Abdullah  GÜZEL, Amasya  Balkan  Türkleri  2. Başkanı 
Hüseyin  YAZICI, Amasyanın  Sesi  Gazetesi  Sahibi  Satılmış  DEDE, Desteklilerin  sesi.com 
editörü  Sezgin  ÜNSAL,Esenyurt  Amasya  İl  derneği  Başkanı  Ali  KOÇAK,ADEF  Genel 
Sekreteri  Tahsin  TUTAR, ADEF  yönetiminden  Şerafettin  NAZLIM  ve  Yunus 
ASLAN, Anayurt  Gazetesi  Yazarı  Kasım  Alper  ÖZDEMİR,Koç  Bank  Bakırköy  Şube 
Müdürü  Fatma  Akay  KILIÇ, Hamamözü  Dernek  Başkanı  Mehmet  CANIBEK  ve  köy 
dernek  başkanları  ve  iş  adamları  katıldılar. 

Amasya  İl  derneği  Başkanı  Birol  GEGİN,ise  sosyal  ve  sportfî  etkinliklerin  artarak 
devam  edeceğini, belirterek, finali  izmeleye  gelen  davetli  ve  seyircilere  teşekkür  etti. 
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